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EXPLICATION DES PLANCHES 


PLANCHE I. Fa | 0 Vomer. 
| | | | p Mandibule. 

Fig. 1. Balaenoptera intermedia, femelle, £ de la grandeur | _ Fig. 3. Sternon de la même, ‘ de la gra, 
Â 07 

naturelle. | : & Coïn pour l’attachement d’un car 

— ?. L’ailerétte dela queue, 4 de la grandeur naturelle. | b Attachement de la première cÔt 
— 3. Région de l’omblique. | — ‘4. Apparat hyoëde, même gran he 
— 4. Région de la vulve, & dela grandeur naturelle. RES À Os hyoïde. | 
— 5. Balaënoptera intermedia, mâle, vu de dessous: ë de | B Corne hyoïde petit. 
HR | la grandeur naturelle. | | : | — D. Le même de la B. patachonica, de 
we — 6. Le même, partie pectorale, vu de dessous, % ns deur et signification. 
. | la grandeur naturelle. : | | — 6. Le même de la B. intermedia. & 


— 7, Première vertèbre dorsale la de B. 


NE II. vue de devant. 


L | — 8. Dernière vertèbre dorsale de la même espèce 
Les crânes des trois Balaenoptères, vus de dessus, — 9. Derniète vertèbre lombaire de la même e 
dans # de la grandeur naturelle. | : — 10. Dixième vertèbre de la queue de la même esp 
Fig. 1. De la B. bonaërensis. ; | rl Ces quatre vertèbres sont de 4 de la grandeur natur. 
— 2. De la B. intermedia. | | 1 | — 11. Sternon de la B. patachonica, 4 de la grandeu 
turelle. 


— 3. Dela B. patachonica. 
| a Coin d’un cartilage. 


“ b Attachement de la première côte. 
Praxcue III. 


Les colonnes vertébrales des mêmes espèces. | Prancue VI. : 
Fig. 1. De la B. bonaërensis, de la crandeur naturelle. | 
— 2, Dela B. intermedia, 4 de la grandeur naturelle. 

2. À. Partie de la queue. 
— 3. De la B. patachonica, même échelle. 8. À. Partie 

: de la queue. 
| — 4, Unos remarquable de la B. bonaërensis, 4 de la 
grandeur naturelle. 

— 5, L'os du bassin de laB. patachonica, même sou. 


& 


Les figures 1-4 sont de £ de la grandeur naturell - 
Les figures 5-7 de 4. — Les 2 figures 8 de . : 
Fig. 1. Côtes de B. bonaërensis. 3 

—" 2. Les mêmes de la B. intermedia. 
. 8. Les mêmes de la B. patachonica. 
— 4. Coupe longitudinale du crâne de la B. Daho EÈ 

Les lettres signifient les os, comme pl. V. fig. 1 et 2- 
Fig. 5. Première vertèbre de la queue de la B. patachonicae 

À Epine inférieure avec les deux apophyse: 


PLANCHE IV. A | . (D. D.) de la B. physalus du Musée de Greifs- 
| - | wald. a 
Toutes les figures de cette DIAnPnS sont en de la gran- | Fig, G. Deuxième vertèbre de la queue de la B inter- 
deur naturelle. ra media. 
Fig. 1. Atlas de la B. bonaërensis, vu d'avant. | . A Première épine inférieure. 
— 2. Epistropheus de la même, vu d'avant. | | A* Seconde  » » 
— 3. Cinquième vertèbre cervicale, de la même espèce. — 7, Rudiment du bassin de la B. physalus du Musée 
— À. Sixième vertèbre cervicale, dito. | Greifswald. 
— 5. Atlas et axis de la B. intermedia, vus d'avant. B Os du bassin. 
— 6. Les mêmes de la B. patachonica. _. C Os du femur. 
3 — 1: La moitié de la troisième vertèbre de la même _ — 8. Pars petrosa de l'os temporal. 
espèce. À La portion crânienne. 
— 8. La même de la quatrième vertèbre, dito. | B La bulle tympanique. 
— 9, La sixième vertèbre de la même espèce, vue de ] à aetb signifient les conjunctions avec la : 
devant. | tion crânienne. 
— 10. La moitié de la troisième He cervicale de la | _8B. La bulle tympanique, vue du côté inter 
| B. intermedia. É avec les deux conjonctions cassées. 
ï — 11. La même de la sixième vertèbre cervicale. | | 


— 12. Septième vertèbre cervicale, vue de devant. 
PLANCHE VII. 


Les figures 1 - 6 sont de 4 de la grandeur naturelle. - 


PLANCHE V.. 
La figure 7 de £. — La à 8 de 5. — La figure 9 de f. 
Fig. 1. Crâne de la B. bonaërensis, vu du côté gauche, £ F Fig. 1. génblette de l’ailerette pectorale de la B. bona- 
de la grandeur naturelle. | | ürensis. | ) | 
— 9, Le même, vu de la surface inférieure, même — 2. Omoplate de la même. 
échelle. — 3. Omoplate de la B. intermedia. 
Les lettres indiquent les os comme suit: — 4. Omoplate de la B. patachonica. 
a Intermaxillaire. — D. Aïlerette de la même. | 
b Mâchoire supérieure. | At — 6. Omoplate de la B.intermedia de l’âge très-avancé. 
c Nasal. Fan — ‘1. Aïlerette de la même, jeune. 
d Frontal. | me ; | | : — 8. Les os du carpe de la B. bonaërensis. 
e Lachrymal. De. a: Naviculare 
f Zygomatique. . | | _ b Lunatum 
g Pariétal. | | | | c Hamatum 
k Occipital. d Triquetrum 
à Apophyse zygomatique du Temporal. | e Capitaium 
k Sphénoïdal. eÈ R. Epiphyse du Radius 
1 Ptérygoïde. V. Epiphyse du Cubitus. 
m Palatin. : | — 9. Cinq plis du ventre de la B. intermedia, pris du 
n Ethmoïde. | côté du corps, près de l’ailerette. 
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ÜBSERVATION. — Les mesures sont en pouces anglais, dont 2 surpassent un peu 5 centi- 


mètres, le mètre équivalant exactement à 39 


pouces anglais. 
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